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Amersfoort, Vathorst/Hooglanderveen, Omgevingsvergunning, Ontvangen 
aanvragen, Laakboulevard 128, het kappen van 1 Japanse notenboom. 
Rechtsmiddel: Geen. Ter informatie. 
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